Nieuw! Nieuw! 


Scan-doubler & De-interlacer 
Sluit uw MSX aan op een VGA monitor 


Sunrise is begonnen aan de ontwikkeling van een nieuw stukje 
elektronica, dat standaard RGB video signalen zodanig omzet, dat 
ze op een VGA monitor kunnen worden weergegeven. Hierbij 
wordt een zeer hoge kwaliteit nagestreefd. 


Daarnaast kan deze ‘set-top box interlaced schermen omzetten in 
non-interlaced beelden met een hoge vertikale resolutie. Hierdoor 
wordt het mogelijk om hi-res tekst- en bitmapschermen te 
gebruiken, zonder de nadelen van interlaced weergave. 


Het kastje zal CVBS, S-VHS en standaard RGB ingangen hebben, 
die kunnen worden verbonden met een TV-tuner, videorecorder, 
camcorder en/of de MSX computer zelf. Er zal een VGA uitgangs- 

connector aanwezig zijn om de VGA monitor op aan te sluiten. 
Een VGA ingang zal beschikbaar zijn, zodat de VGA monitor voor 
zowel de MSX als de PC kan worden gebruikt. 
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